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Wahlvorschlag 

der Fraktion der CDU/CSU 


Wahl der Mitglieder des Gemeinsamen Ausschusses nach Artikel 53 a 
des Grundgesetzes 


Mitglieder 

Paul Breuer 

Dr. Alfred Dregger 

Klaus Francke (Hamburg) 

Dr. Reinhard Göhner 
Michael Glos 
Heinz- Adolf Hörsken 
Otto Hauser (Esslingen) 

Peter Jacoby 

Hans Klein (München) 

Dr.-Ing. Paul Krüger 

Eduard Oswald 

Dr. Rita Süssmuth 

Dr. Rupert Scholz 

Reinhard Freiherr von Schorlemer 

Clemens Schwalbe 


Stellvertreter 

Dr. Heribert Blens 
Hansjürgen Doss 
Norbert Geis 
Dr. Karl-Heinz Hornhues 
Helmut Lamp 
Norbert Otto (Erfurt) 

Dr. Friedbert Pflüger 
Ronald Pofalla 
Ruprecht Polenz 
Norbert Röttgen 

Klaus Dieter Reichardt (Mannheim) 

Dr. Klaus Rose 

Dr.-Ing. Joachim Schmidt (Halsbrücke) 
Dr. Klaus-Dieter Uelhoff 
Wolfgang Zeitlmann 


Bonn, den 15. Februar 1995 


Dr. Wolfgang Schäuble, Michael Glos und Fraktion 
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